ANTONI MACZYNSKI 


rzędnik Towarzystwa Kredytowego Królestwa Polskiego 


w wieku lat 38, po długićj a dolegliwój chorobie zasnął w Panu dnia 7 sierpnia 1873 r. o godzinie 7 wieczorem. 


Rodzina zmarłego zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na przeprowadzenie zwłok z kaplicy na 


cmentarzu do miejsca wiecznego spoczynku w dniu 9 bm. o godz. 6 po południu, a na 
NABOŻEŃSTWO 


do kościoła 00, Kapucynow w dniu 11 bm. o godz. 10 rano. 


